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Auszug zur Veroffentlichung 

Ende des Domizilierungsvertrags 


Betrifft: CROWN Premium Private Equity ill SICAV 

Societe d'investissement a capital variable 
B111558 


Die Domizilierungsstelle M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., eingetragen unter der Nummer B10700, zeigt an, dass 
der Domizilierungsvertrag ausgelaufen ist. Die Auswirkungen des Ubereinkommens und die daraus entstehenden 
Verpflichtungen enden ab dem Datum der Hinterlegung der Aufkundigung beim Handels- und Firmenregister, namlich am 
16/01/2017. 

Aufgekundigter Gesellschaftssitz: 2, Place Dargent 

L-1413 Luxembourg 
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